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David Cole 


De Metapedia 


David Cole (1968, Los Ángeles, Estados Unidos), también conocido como 
David Stern, es un judío ateo estadounidense que adquirió gran notoriedad en 
1992 por su colaboración dentro del revisionismo del Holocausto. Cole viajó 
al antiguo campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, y realizó un 
vídeo documental. En éste, el encargado del Museo de Auschwitz, Franciszek 
Piper, admite que la cámara de gas que se presentaba al público como 
evidencia del Holocausto, fue construida después de la guerra por los 
soviéticos, hecho que a partir de entonces se acepta públicamente. Además, en 
su vídeo documental, analizó el resto del material exhibido en el museo y 
sugirió una explicación razonable a cada pieza de evidencia. 


David Cole en 2013 


A partir de ese momento fue acosado por la Liga de Defensa Judía, una 

organización clasificada como terrorista por el FBI y que no podía tolerar la existencia de un judío revisionista. 
Fue agredido físicamente y recibió amenazas de muerte anónimas en forma constante, dirigidas contra él y su 
familia. 


Si bien Cole firmó una retractación en 1998, no produjo refutación alguna del material que había publicado. 


Cole permaneció en paradero paradero desconocido hasta marzo de 2013. En una entrevista a The Guardian, 
Cole de 44 años, explicó que la retractación fue falsa y que aún mantiene el mismo punto de vista con respecto 
al Holocaustol!), 
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Tour por Auchwitz 


En septiembre de 1992 viajó a Europa e investigó personalmente los campos de concentración de Auschwitz, 
Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Mauthausen, y Dachau. En algunos casos, la supuesta cámara de gas tenía 
ventanas que los presos podrían romper con facilidad, las puertas no eran herméticas y hasta tenían cerrojos del 
lado interior y no del exterior, de manera que no era posible encerrar a alguien dentro. En Auchwitz ingresó 
como un visitante judío más, utilizando su kipa, y rodó una documental acompañado de un camarógrafo. La 
guía de turistas fue incapaz de contestar a sus preguntas, así que se entrevistó con el director del Museo de 
Auschwitz-Birkenau, el historiador judío polaco Franciszek Piper. Este acabó admitiendo ante cámara que la 
supuesta cámara de gas fue fabricada por los soviéticos después de la guerra. Hoy sabemos que incluso los 
hornos son una falsificación de pos guerra, que las autoridades presentan como una supuesta "reconstrucción", 
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basada en relatos orales de presuntos testigos. La diferencia estriba en que a los dudosos y ya desacreditados 
testimonios de los testigos (ver Informe Rudolf) se los pretende transformar en "pruebas físicas" de un supuesto 
genocidio, cuando en realidad todo proviene de una sola fuente, los relatos de un puñado de supuestos testigos. 
Dicha revelación contradice la información de los folletos que el museo entregaba regularmente a medio millón 
de visitantes cada año. Según estos folletos, todo estaría en su estado original. 


El Show de Montel Williams 


En 1992, David Cole apareció junto con el historiador Mark Weber en el Show de Montel Williams. Sus 
consistentes argumentos racionales fueron confrontados con el argumento emocional de los testimonios de 
sobrevivientes. Tanto Cole como Weber realizaron excelentes intervenciones al tiempo que el presentador 
afroamericano hizo un notable trabajo con actitud crítica ante los argumentos de unos y otros. Weber dijo que 
constituía un trato preferencial hacia los judíos el establecer un Museo del Holocausto con fondos públicos, 
mientras que no existe un museo homónimo dedicado por ejemplo al exterminio indígena en EE.UU. o a los 
esclavos negros. Sostiene que hablando de otros grupos étnicos y sus pérdidas en la Segunda Guerra Mundial 
tan solo los chinos se calcula que tuvieron 20 millones de bajas y pregunta "¿quién se acuerda de ellos?" y "¿a 
quién le importa?". En una escena atípica para los programas televisivos estadounidenses, y ante el victimismo 
judío, un espectador negro se levanta indignado y le recuerda a estos que fueron empresarios y barcos judíos los 
que trajeron a los esclavos negros a América, lo cual desató el aplauso del público. 


Debate con Michael Shermer 


En 1994, Cole participó en el programa de Phil Donahue sobre el Holocausto, en compañía de Bradley Smith. 
Después de realizar algunas buenas intervenciones, se retiró del estudio prematuramente y sin aviso, durante un 
corte comercial. Smith tuvo que debatir solo contra el historiador exterminista Michael Shermer y una turba de 
creyentes y presuntos sobrevivientes que el productor del programa tenía preparadosl?l, El presentador Phil 
Donahue se manifestó claramente parcial en favor de Shermer, distribuyendo con parcialidad los tiempos de 
que disponían los interlocutores a favor y en contra de la historia oficial. 


Colaboración con Ernst Zúndel 


Cole asistió a Ernst Zúndel en su defensa cuando éste lo 
necesitaba. Ambos se reunieron en Auschwitz y rodaron 
un film donde trabajaron juntos señalando todo aquello 
que constituía falsa evidencia de exterminiol?). Ziindel 
también le realizó una entrevista que difundió en su 
programa revisionistal*!, Más tarde, Cole viajó a Canadá 
para dar una conferencia sobre sus hallazgos en Polonia 
en compañía del historiador David Irving. También 
apareció con Zindel en Munich, difundiendo el 
revisionismo bajo la vigilante mirada de la policía 
política alemana6), 


David Cole (izquierda) en compañía de Ernst 
Zündel, visitando Auschwitz en 1992 


Acosado por la Liga de Defensa 
Judía 


El 22 de enero de 1992, fue agredido en Los Ángeles por matones de la Liga de Defensa Judía (JDL), durante 
una reunión en la Universidad de California. Éstos le golpearon en el rostro y trataron de lanzarle por las 
escaleras. A partir de que la JDL publicó sus datos personales en Internet, Cole fue amenazado telefónicamente 
en repetidas ocasiones. Tras haber recibido amenazas de muerte anónimas contra su familia y él mismo, se 
mantuvo viviendo en paradero desconocido durante 3 años. La JDL publicó un texto que demoniza a Cole y 
ofreció una recompensa en su sitio web para aquel que proporcionara su dirección actual o datos que conduzcan 
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a averiguar su paradero. El texto llevaba por título: "David Cole, traidor 
monstruoso" y finaliza de la siguiente forma. 


JDL desea conocer la ubicación del negacionista del 
Holocausto David Cole que aparece en la fotografía de abajo. 
Cualquiera que nos proporcione su dirección correcta recibirá 
una recompensa económica. Contáctenos inmediatamente a 
través de nuestro correo electrónico si tiene información que 99 


conduzca a la actual localización de David Colel6]. 


66 


Más tarde, Cole se puso en contacto con ellos para suplicarles que retiraran sus 
datos de Internet, ya que toda su familia estaba bajo un constante peligro de 
muerte. Dijo que se había retirado del revisionismo y que estaba haciendo lo 
posible para que sus vídeos fueran eliminados de Internet. Sin embargo, no fue 
hasta que el presidente de la JDL, Irv Rubin, recibió una carta notariada donde Irv Rubin fue presidente de 
Cole se retracta el 2 de enero de 1998, cuando éste aceptó borrar sus datos del la Liga de Defensa Judía 

sitio web de la organización judía. El 8 de febrero, la carta fue publicada en e 1 16T F 200A, ado 


; f por el FBI de asesinato y 
Internet por la JDL. En la misma podemos leer pasajes como este... enormo, sesu den 


, , 2002 mientras esperaba 
Quiero puntualizar que no me cabe la menor duda de que juicio. 


durante el Holocausto de los judíos de Europa, durante la 
Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron cámaras de gas 
en una tentativa de cometer genocidio contra los judíos. En 
campos de Europa oriental y occidental, los judíos fueron 
asesinados en cámaras de gas que empleaban gases mortíferos 
tales como el Zyklon B y el monóxido de carbono (en el 
campo de Auschwitz, por ejemplo, las cámaras de gas 
funcionaban con Zyklon B). Esto es una evidencia aplastante e 
irrebatible. Los nazis intentaron matar a todos los judíos de 
Europa, y la suma total de esta tentativa de genocidio es de seis 
millones. 


66 


22 


No obstante, en ninguna parte de su extensa retractación se incluye una refutación de sus hallazgos con 
argumentos, sino que se trata sólo de una serie de afirmaciones, en la que además habla de gaseamientos en 
Europa occidental, donde la historia oficial admite que no hubieron campos de exterminio. También dice que se 
usó monóxido de carbono como gas letal, una afirmación que ha sido seriamente puesta en duda por expertos 
como el ingeniero automotriz Fritz Berg, ya que el escape de motores diesel no posee suficiente monóxido de 
carbono para matar. Una traducción completa de la carta puede hallarse en el sitio web revisionista de la 
vHo!, 


Reaparición 


En marzo de 2013, Cole de 44 años, reapareció en una entrevista para el periódico británico The Guardian!!]. 
Había estado viviendo bajo el nombre David Stern, mientras trabajaba como político conservador en 
Hollywood y experto en redes sociales. Aseguró que no ha cambiado de opinión en lo que respecta al 
Holocausto. 
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